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STRUMENTO 
RAD IOM USI CALE 

RR 4401 


Lo strumento radiomusicale Ducati RR 4401 
accomuna al perfetto studio radioelettrico 
una realizzazione originale e rivoluzionaria 
dei problemi acustici. Un suono nuovo, 
perchè estremamente naturale, si diffonde 
uniformemente in tutto I* ambiente da 
questo strumento che ben può dirsi un 
originale prodotto nel campo della liuteria 
italiana. 

La rispondenza della linea estetica alle 
esigenze acustiche è così perfetta da rag¬ 
giungere una bellezza veramente sentita 
e superando nettamente il dibattuto pro¬ 
blema del mobile radio col dare forma 
propria di strumento musicale al radio- 
ricevitore. 

Lo schema circuitale realizza con sei val¬ 
vole, oltre al riproduttore fonografico, due 
radioricevitori con circuiti di sintonia e 
quadranti indipendenti, di cui uno per¬ 
mette la captazione su tre gamme delle 
onde medie e corte, mentre I altro con¬ 
sente una esplorazione micrometrica della 
sola banda delle onde corte suddivisa in 
7 gamme parziali. 

Si può passare con una semplice commu¬ 
tazione da una ricezione su onde medie 
ad una in onde corte pur senza alterare 
la predisposizione della sintonia sulla 
prima ed avere senpre la più stabile, pura 
e piacevole audizione con le minime dif¬ 
ficoltà di sintonizzazione. 
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XIII^MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO 

A mostra chiusa 


Quando si chiude un’esposizione industriale, Li¬ 
na fiera commerciale, ed anche una mostra d’arte, 
di solito i giornali, nel darne l’annunzio al pubbli¬ 
co, non dimenticano di far notare come il successo 
di quella tale rassegna abbia superato ogni previ¬ 
sione. Si aggiunge immancabilmente che il nume¬ 
ro dei visitatori e l’importo delle vendite non tro¬ 
vano riscontro nell’affluenza e nelle ' contrattazioni 
degli anni precedenti. Ingomma, rultima esposi¬ 
zione, fiera o mostra è, per convenzione ormai ra¬ 
dicata, sempre la meglio riuscita, la più soddisfa¬ 
cente per risultati morali e finanziari. Qualche vol¬ 
ta l’euforia propagandistica corrisponde alla verità 
dei fatti; ma spesso si cerca di buttare sulla magra 
nudità d’un bilancio un gaio mantello di belle pa¬ 
role. Non per mistificazione; l’idea di gabbare il 
prossimo non c’è. Presentare con una qualche in¬ 
dulgenza ottimistica l’insuccesso è piuttosto un at¬ 
to di carità umana, di rispetto alle buone inten¬ 
zioni, allo sforzo ed ai sacrifici che la fortuna, nel 
suo cieco capriccio, non ha creduto di premiare. 

Questo preambolo ad un consuntivo deila XIII 
Mostra Nazionale della Radio, tenuta al Palazzo 
della Permanente a Milano, fra il 7 e il 14 settem¬ 
bre, non ci è sembrato superfluo. Dovendo noi ren¬ 


derci interpreti dell’universale soddisfazione per 
l’esito di questa seconda rassegna del tempo di 
guerra, volevamo che nemmeno il minimo dubbio, 
circa la piena rispondenza del nostro commento 
alla realtà delle cose, potesse sfiorare la mente dei 
lettori. 

La Mostra è andata bene, molto bene. Meglio 
di così, coi tempi che corrono, non sarebbe stato 
possibile desiderare. Essa è riuscita una splendida 
affermazione della nostra vitalità industriale e com¬ 
merciale. Il concorso dei produttori italiani ha avu¬ 
to una completezza da grandi occasioni. C’erano 
tutti, dai giganti dell’industria alle piccole aziende 
artigianali. Novità tecniche, di quelle sbalorditive 
novità che dischiudono orizzonti impensati alla co¬ 
struzione ed al rendimento degli apparecchi, òhe 
siano svolta ardimentosa verso concezioni ed attua¬ 
zioni sbalorditive, non se ne sono avute; è nessu¬ 
no poteva aspettarsele. La tecnica radio, come non 
abbiamo mancato di rilevare altra volta, è giunta 
ad un punto di consolidata maturità che i rivolgi¬ 
menti rivoluzionari sono fuori delle previsioni at¬ 
tuali; essa è ormai entrata nella fase dei perfezio¬ 
namenti e delle raffinatezze maccaniche. 

D’altra parte, le difficoltà molteplici yi cui si 
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dibatte l’industria (e non solamente quella radio¬ 
fonica) in dipendenza dello stato di guerra, non 
offrirebbero certo le migliori condizioni per svol¬ 
gere ricerche ed esperimenti intesi a conseguire ra¬ 
dicali innovazioni. Non, sappiamo se sarebbe desi¬ 
derabile un simile lusso. Noi abbiamo, almeno per 
adesso, bisogno di correre sui binari consueti della 
produzione; andare per vie astruse, « men calpesta¬ 
te, e soli » rappresenterebbe un’incognita se non 
un rischio. Bisogna sfruttare al massimo gl’impianti 
esistenti e non turbare il normale svolgimento del¬ 
le operazioni di vendita. Le sterzate brusche inuti¬ 
lizzano spesso le attrezzature o impongono una loro 
larga trasformazione, generano nel pubblico un ini- 
ziale disorientamento che inceppa e rallenta gli 
acquisti. 

Ciò non vuole affatto dire che la nostra indu¬ 
stria debba accasciarsi in un sonno di quiescenza 
sulle posizioni raggiunte; significa, anzi, che essa, 
pur rinunziando a tentativi ispirati ad un arditismo 
aleatorio, continui' ad impegnarsi, cbn la strenua 
volontà di vittoria spiegata negli ultimi anni, per 
consolidare ed allargare le proprie basi autarchiche. 
Prima della guerra, l’autarchia era un imperativo 
politico ed economico della nazione in marcia, la 
premessa inderogabile al potenziamento delle no¬ 
stre energie; adesso è impegno di necessità, legato 
alla lotta che noi conduciamo, insieme con l’alleata 
Germania, contro le egemonie che soffocano il mon¬ 
do nei loro tentacoli vampireschi. 

Se un miracolo poteva attendersi dai produttori 
allineati in questa XIII Mosra Nazionale della Ra¬ 
dio, tale miracolo c’è stato. Tutti i nostri industria¬ 
li hano dimostrato nelle valvole termoioniche, nei 
ricevitori, negli strumenti di misura, e nelle parti 
staccate esposti, di aver risolto con inesauribile ge¬ 
nialità di ritrovati, soluzioni, compensi e sostitu¬ 
zioni i cento piccoli e grandi problemi d’una pro¬ 
duzione di guerra, la quale deve obbedire due vol¬ 
te alla ragione autarchica : per principio e per con¬ 
tingenza. La guerra, coi suoi ambagi di rifornimen¬ 
to e di traffico, ha dato una spinta decisiva all’au¬ 
tarchia: la spinta della necessità; ha posto Tinge- 
gno italiano alla frusta, ha accelerato i tempi. Do¬ 
po la pace vittoriosa sarà facile constatare che gli 
anni di guerra avranno contato per noi, per la gal¬ 
vanizzazione del nostro organismo produttivo ope¬ 
rante in clima di autonomia, come cinque o dieci 
anni ciascuno. 

Entrare nella minuta disamina dei risultati otte¬ 
nuti nelle varie branche di questa giovane indù 
stria significherebbe nominar tutti gli espositori, 
dare un cenno, sia pure sommario, di tutti i pro¬ 


dotti disposti in bell ordine nei posteggi. Ma poi 
non è proprio necessario. Trattandosi dfyna bene¬ 
merenza collettiva, si può, senza far torto al singo¬ 
lo, ridurre il significato della Mostra ad un unico 
denominatore: adeguatezza perfetta al momento ed 
ai bisogni del mercato italiano. Questa riconosci¬ 
mento, prima che nostro, è stato del pubblico che 
ha frequentato le sale della Permanente; il quale, 
nella sua grande maggioranza, lo ha espresso dopo- 
avere attentamente osservato e valutato. 

Pubblico numeroso, ma indubbiaprente meno 
folto degli altri anni : i richiami alle ^fpti, la man¬ 
canza di facilitazioni ferroviarie noq panino certo 
favorito l’afflusso della gente. In compenso, le per- 
sone che sono venute di fuori, anche di lontano, 
non erano, questa voltg, semplici turati o curiosi; 
erano tecnici rivenditori e riparatori: persone che 
vivono della radio o intorno alla radio, che s’inte¬ 
ressano ai suoi problemi, partecipano ^|(e sue for¬ 
tune. Una scelta falange di competenti e di appas¬ 
sionati che ha concretato il successo upj modo più 
convincente : comprando. 

Le vendite sono state semplicemente spettacolo¬ 
se: si sono venduti gli apparecchi esposti, le di¬ 
sponibilità di magazzino, la produzione di là da ve¬ 
nire di parecchi mesi. I costruttori sono tornati a 
casa col portafoglio gonfio di buoni biglietti da 
mille (lé contrattazioni sono avvenute per lo più 
a contanti) e con la certezza di aver assicurato il 
lavoro' alle proprie fabbriche per un notevole pe¬ 
riodo di tempo. Ora occorre che codesta certezza, 
cui è connessa la vita e la pace di molte e molte 
migliaia di famiglie di lavoratori italiani (tecnici, 
impiegati, maestranze, rivenditori e riparatori) non 
vada frustrata dalla mancanza di materie prime. 
Noi vogliamo sperare che i supremi organi pre¬ 
posti alla loro distribuzione, pur facendo, come 
debbono fare, il primo posto alle ocorrenze della 
produzione bellica, tengano presente che anche l’inr 
dustria radiofonica è un’ importante industria bel¬ 
lica da conservare nella massima efficenza produt¬ 
tiva nell’interesse della difesa del paese. Non solo: 
ina un’industria giovane, appena affermata, cui si 
deve, consentire di fare le ossa e i muscoli, e che 
bisogna favorire, anche in tempo di guerra, nello 
sviluppo delle sue possibilità civili, in quanto è in¬ 
dustria tipicamente italiana (poca materia prima 
contro un larghissimo impiego di lavoro intellet¬ 
tuale e manuale) destinata a grandi affermazioni sui 
mercati esteri. 
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5006 Continuazione , vedi À r . 9 

Movimento orizzontale dell'area esploratrice. 

Esaminato qualitativamente il processo di esplo¬ 
razione dal punto di vista della sequenza di ana¬ 
lisi, vedremo ora quale sia la legge quantitativa del 
movimento dell’area esploratrice, ricorrendo per 
tale scopo ad una rappresentazione grafica. Ciò, 
oltre a servire di utile anticipo allo studio dei si¬ 
stemi moderni di esplorazione e di sincronizza¬ 
zione, servirà a rendere evidente la semplicità dei 
mezzi con cui si ottiene la sequenza di analisi a ri¬ 
ghe alternate. 

Il movimento per righe parallele 'dell’area e- 
sploratrice si ottiene, come si è detto, combinando 
due movimenti, uno orizzontale ed uno verticale, 
svo'lgentisi con velocità diversa. Cominciamo ad e- 
saminare il primo. 



zontale dell’area esploratrice. 

Se l’area esploratrice fosse animata dalla sola 
velocità orizzontale, percorrerebbe da sinistra a de¬ 
stra e da destra a sinistra sempre la stessa riga o- 
rizzontale delTimmagine, parallela al lato AB (fi¬ 
gura 5). Supponiamo allora di aver effettivamente 
soppresso il movimento verticale e vediamo di rap¬ 
presentare in Un diagramma la legge del solo mo¬ 
vimento orizzontale. Per questo scopo prendiamo 
due assi perpendicolari (assi coordinati cartesiani) 
Ot ed Ox (fìg. 7) e sull’asse orizzontale Ot (asse 
delle ascisse) segu,amo il tempo, mentre sull’asse 
verticale Ox (asse delle ordinate) segnamo la di¬ 
stanza delTarea esploratrice dal bordo di sinistra 
AD delTimmagine. Si otterrà qualche cosa di si¬ 
mile agli orari grafici delle ferrovie, che forse qual¬ 
che lettore avrà avuto occasione di vedere. 

Nell’istante zero l’area esploratrice si trova nel 
vertice A delTimmagine a distanza zero dal bordo 
AD. Tale condizione (tempo zero, distanza zero) è 
rappresentata dal punto O (origine delle coordi¬ 
nate). A partire da questo momento l’area esplo- 
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ratrice inizia il suo- movimento verso destra, il 
quale ha termine dopo un tempo ti, quando essa è 
giunta nel punto B all’altro estremo della riga di 
analisi. Allora la sua distanza dal bordo di sinistra 
è uguale allenterà lunghezza del segmento AB, 
cioè alla larghezza 1 delTimmagine. La. situazione 
dell’area esploratrice nel punto B e nell’istante ti 
è rappresentata sul diagramma dal punto Mi, il 
quale è distante 1 dalTasse Ot ed è distante ti dal¬ 
l’asse Ox. 

Poiché l’area esploratrice si muove da A a B 
com velocità costante, essa giunge ad un, quarto, 
mètà, tre quarti del cammino (cioè a distanza 1/4, 
1/2, 3/4 dal bordo sinistro delTimmagine) in un 
tempo pari ad un quarto, metà, tre quarti del tem¬ 
po, totale necessario ad attraversare tutta Timmagi- 
ne .(cioè in un tempo til/4, til/2, ti3/4). Ne deriva 
che tutti i punti rappresentanti nel diagramma le 
situazioni intermedie delTarea esploratrice, duran¬ 
te il suo movimento da A a B, sono disposti sul 
segmento di retta OMi. E quindi tale segmento rap¬ 
presenta completamente la legge del movimento 
nella fase di esplorazione della prima riga orizzon¬ 
tale di analisi: in ogni istante generico t, compreso 
tra zero e ti, la situazione delTarea esploratrice è 
rappresentata dal punto M (fìg. 7) e la sua distanza 
dal bordo AD è misurata dalla lunghezza del seg¬ 
mento Mt. 

Giunta in B, l’area esploratrice ritorna indie¬ 
tro verso A con velocità ancora costante, ma cir¬ 
ca dieci volte più grande di quelita con cui ha com¬ 
piuto la prima parte del movimento. Con il tra¬ 
scorrere del tempo la sua distanza dal bordo AD 
va diminuendo, fino a che nell’istante Tr è ridot¬ 
ta a zero. Il movimento di ritorno è allora rap¬ 
presentato dal segmento di retta MiTr molto più 
inclinato del segmento OMi (il segmento tiTr è 
circa un decimo del segmento Oti). 

A questo punto il movimento riprende verso 
destra con la stessa velocità che esso aveva nella 
prima fase; esso è quindi rappresentato dal seg¬ 
mento TrM 2 parallelo al segmento OMi. La condi¬ 
zione rappresentata dal punto Ma è quella in cui 
l’area esploratrice si trova di nuovo in B, avendo 
impiegato ancora il tempo ti ad attraversare la di¬ 
stanza AB; il punto M 2 corrisponde quindi all’i¬ 
stante Tr+ti. Poi ha luogo il movimento di ritor¬ 
no, e l’intero tempo necessario a compiere il dop¬ 
pio percorso AB, BA è sempre Tr ■ pertanto la di¬ 
stanza dal bordo' AD dell’area esploratrice (e quin¬ 
di la distanza dalTasse Ot del punto rappresen- 


• 151 


















tativo) si annulla la seconda volta nell’istante 2Tr. 

E così si continua. 

L’intero movimento orizzontale è dunque rap¬ 
presentato dalla spezzata O, Mi, Tr, Ma, 2Tr, Ma,.-. 
così detta diagramma a denti di sega. In essa le 
distanze Mi-ti, Ma-(Tr + ti),... sono tutte uguali ad 
1, gli intervalli di tempo O-ti, Tr-(Tr+ti),... sono 
tutti uguali tra loro e pari a circa dieci volte gli 
intervalli ti-Tr, (Tr + ti)-2Tr,... pure tutti uguali tra 
loro. Questo diagramma è in fondo la figura che . 
si otterrebbe fotografando il movimento di va e 
vieni dell’area esploratrice lungo una riga oriz¬ 
zontale mediante una lastra che scorresse dietro 
l’obbiettivo con velocità uniforme. 

Frequenza di f; riga. 

Il tempo Tr è quello impiegato dall’area esplo¬ 
ratrice a compiere l’intero movimento orizzontale 
dal bordo di sinistra AD a quello di destra BC e 
di nuovo al bordo AD dell’immagine, ossia è il 
tempo necessario all’esplorazione di una qualun¬ 
que riga orizzontale. Pertanto esso prende il nome 
di periodo di esplorazione di una riga. 

Ordinariamente, in luogo di parlare del perio¬ 
do Tr, si preferisce parlare del suo inverso. 

fr = m * 

La quantità fr, così definita, rappresenta il nu¬ 
mero di righe che vengono esplorate in un secon¬ 


do; essa prende il nome di frequenza di riga. 

La legge del movimento orizzontale è comple¬ 
tamente definita quando si conosca il valore della 
frequenza di riga e quello del rapporto tra il tem¬ 
po tr di ritorno (tr=Tr-ti) ed il periodo Tr di e- 
splorazione di una riga. 

La frequenza di riga è, come vedremo, deter¬ 
minata da considerazioni tecniche sulla massima 
frequenza trasmissibile e dalla necessità di rag¬ 
giungere una riproduzione quanto più possibile 
fedele dei dettagli delPimmagine. Essa si aggira 
oggi intorno a valori dell’ordine di diecimila ri¬ 
ghe al secondo. Corrispondentemente il periodo di 
esplorazione di una riga è dell’ordine del decimil¬ 
lesimo di secondo; si osservi che intervalli di tem¬ 
po così piccoli non possono neppure essere conce¬ 
piti per via di intuizione. 

Il rapporto tr/Tr tra il tempo di ritorno ed il 
periodo di esplorazione di una riga abbiamo già 
detto che si aggira intorno ad un decimo. 

Movimento verticale dell’area esploratrice. 

In modo identico a quello seguito per rappre¬ 
sentare la legge del movimento orizzontale si rap¬ 
presenta anche la legge del movimento verticale. 
Supponiamo d’imprimere questo solo movimento al¬ 
l’area esploratrice. Essa descriverà dall’alto al bas¬ 
so e dal basso all’alto per esempio il lato sinistrò 
AD dell’immagine. Poiché le due velocità di an- 
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data e di ritorno sono ancora costanti durante le 
due fasi del movimento, la legge che cerchiamo è 
ancora rappresentata da un diagramma a denti di 
sega (fig. 8) O, Ni, T q , Ni, 2T q , Ni,... Questo è ri¬ 
ferito ancora ad un asse orizzontale (delle ascisse) 

Ot sul quale sono segnati i tempi, e ad un asse ver- ,jji 
ticale Oy (delle ordinate) sul quale sono segnate 



Fig. 8. Rappresentazione della legge del movimento ver - 
ticale dell'area esplorativa. 


le distanze dal bordo superiore AB dell’immagine. 

Nel diagramma della figura 8 le distanze Ni-fa, 
N 2 -(T q +1 2 ),... sono tutte uguali tra loro ed all’al¬ 
tezza a delPimmagine (lunghezza del lato AD), gli 
intervalli di tempo 0 -t 2 , Ts-(T q +ts),,.. sono uguali 
tra loro e così pure sono uguali tra loro gli inter¬ 
valli t a -T q> (T q +t 2 )-2T„,... 

frequenza di quadro e frequenza d’immagine. 

Il tempo T q è quello impiegato dall’area esplo¬ 
ratrice per compiere l’intero movimento vertica¬ 
le dal bordo superiore AB a quello inferiore CD 
e di nuovo al bordo superiore AB dell’immagine, 
ossia è il tempo necesario all’esplorazione di una 
intera immagine con sequenza uniforme, oppure 
di mezza immagine (righe di posto dispari o ri¬ 
ghe di posto pari) con sequenza di analisi a righe 
alternate. Esso prende il nome di periodo di esplo¬ 
razione di un quadro. 

Indicheremo poi con oc ti » il periodo di esplora¬ 
zione di un’immagine, cioè il tempo necessario ad 
esplorare tutti i punti di un’intera immagine. 
Quando la sequenza .di analisi è uniforme, il perio¬ 
do di esplorazione di un quadro coincide con quel¬ 
lo di esplorazione di un’immagine, in quanto in 
tal caso l esplorazione di tutti i punti di un’imma- 
ginc, si esaurisce mentre 1 area esploratrice compie 
una volta sola il percorso verticale dal bordo su¬ 
periore AB al bordo inferiore CD deH’immagine, 
e ritorno. Invece nel caso di sequenza di analisi a 
righe alternate il periodo di esplorazione di una 
immagine è doppio del periodo di esplorazione di 
un quadro, in quanto l’esplorazione di tutti i pun¬ 
ti di un’immagine si esaurisce mentre l’area esplo¬ 
ratrice compie due volte il percorso verticale dal 
bordo AB a quello CD e viceversa. Nel caso di a- 
nalisi con sequenza alternata si ha dunque: 

Ti = 2Tq. 

Ordinariamente, in luogo di parlare dei perio¬ 
di Tq e Ti, si preferisce parlare dei loro inversi 
fq = l/Tq, fi = 1/Ti. 

Le quantità fq ed fi sono rispettivamente il nu¬ 
mero dei quadri ed il numero delle immagini che 


vengono esplorati in un secondo. Esse prendo¬ 
no rispettivamente il nome di frequenza di qua¬ 
dro (fq) e di frequenza di immagine (fi). Nel caso 
di analisi con sequenza uniforme le due frequen¬ 
ze sono identiche, mentre nel caso di analisi con 
sequenza alternata la frequenza di quadro è dop¬ 
pia della frequenza di immagine; infatti in que¬ 
st’ultimo caso ogni immagine si compone di due 
quadri: quello formato dalle righe di posto dispa¬ 
ri e quello formato dalle righe di posto pari. In 
generale si ha dunque: 

fq = k fi k~ / P er sequenza uniforme. 

1 2 per sequenza alternata. 

La legge del movimento verticale è completa¬ 
mente definita quando si conosca il valore della 
frequenza di quadro e quello del rapporto tra il 
t r di ritorno (t’r=Tq-ta) ed il periodo' Tq di esplo¬ 
razione di un quadro. 

Si è già detto che per la frequenza di quadro è 
conveniente scegliere il valore stesso della frequen¬ 
za della rete industriale, da cui gli apparati deri¬ 
vano 1 energia elettrica. Ciò è necessario se si vuol 
evitare la interferenza prodotta dal residuo alter¬ 
nativo delle tensioni raddrizzate, la quale produr¬ 
rebbe deformazioni delPimmagine simili a quelle 
che si otterrebbero disegnando l’immagine stessa su 
una bandiera mossa da un vento persistente: le 
righe di analisi presenterebbero un movimento 
ondulatorio nel senso verticale. Perciò i possi¬ 
bili valori della frequenza di quadro fq sono com¬ 
presi tra 42 e 60 quadri al secondo, perchè tra 42 
e 60 periodi al secondo, sono comprese le frequen¬ 
ze di tutte le reti industriali (se ci si limita a con¬ 
siderare il territorio italiano, l’intervallo si restrin¬ 
ge tra 42 e 50). Corrispondentemente i possibili 
valori dal periodo Tq sono compresi tra un qua- 
rantaduesimo ed un sessantesimo di secondo. 

La frequenza d’immagine potrà pure avere va¬ 
lori comprèsi soltanto tra 42 e 60 immagini al se¬ 
condo, se la sequenza di analisi è uniforme. Ma se 
la sequenza di analisi è a righe alternate, allora la 
frequenza di analisi è ridotta a metà, cioè i suoi 
valori possibili sono compresi tra 21 e 30 immagi¬ 
ni al secondo. E corrispondentemente il periodo di 
esplorazione di un’immagine Ti è aumentato al 
doppio, cioè i suoi valori possibili sono da sce¬ 
gliersi tra un ventunesimo ed un trentesimo di se¬ 
condo, a seconda della frequenza di rete. 

Per quanto riguarda il tempo t’r del ritorno 
verticale, considerazioni che verranno svolte tra 
breve giustificheranno la necessità che esso coinci¬ 
da con il tempo* tr — I r-ti del ritorno orizzontale 

E’ USCITA 

la serie di 8 grafici per il 

CALCOLO DELLE INDUTTANZE 

I che, racchiusa in comoda cartella, 
è in vendita al prezzo di L. 24 
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Vantaggi derivanti dall’analisi a righe alternate. 

Prima 'di vedere le relazioni intercorrenti tra 
la frequenza di quadro (o di immagine) e la fre¬ 
quenza di riga è utile illustrare brevemente il van¬ 
taggio che si ottiene eseguendo l’analisi a righe 
alternate. Infatti potrebbe sembrare che questo ti¬ 
po di analisi costituisse un capriccio non necessa¬ 
rio. Si vedrà invece che esso costituisce un artificio 
di grande utilità pratica, tanto più che, come si è 
detto, la sua realizzazione si ottiene con relativa 
semplicità. I vantaggi tecnici che si ottengono con 
questo artificio e la semplicità con cui esso si rea¬ 
lizza spiegano perchè la quasi totalità dei sistemi 
odierni di televisione sia realizzata con sequenza 
di analisi a righe alternate. 

L’esperienza ha dimostrato che, purché il nu¬ 
mero totale delle righe di analisi sia sufficiente- 
, mente elevato, dal punto di vista dello sfarfallio 
dell’immagine ha importanza unicamente il nume¬ 
ro dei quadri trasmessi in un secondo, ossia la fre¬ 
quenza di quadro. Quando questa è compresa tra 
42 e 60 quadri al secondo, lo sfarfallio è eliminato 
con largo margine di sicurezza. Viceversa le condi¬ 
zioni tecniche da cui dipende la massima frequenza 
di trasmissione, delle quali si parlerà tra poco, so¬ 


no strettamente vincolate alla frequenza di immà¬ 
gine. Anzi possiamo senz’altro anticipare il risul¬ 
tato, che ritroveremo più avanti, che la massima 
frequenza da trasmettere è proporzionale alla fre¬ 
quenza d’immagine. 

Da ciò segue che passando da una trasmissione 
con sequenza uniforme ad un’altra con sequenza 
alternata, se si mantengono inalterate la frequen¬ 
za di quadro ed il numero delle righe di analisi, 
mentre rimane eliminato lo sfarfallio e si ottiene 
lo stesso dettaglio nella riproduzione, si dimezza 
la frequenza di immagine e quindi si dimezza an¬ 
che la massima frequenza da trasmettere. Il che 
corrisponde ad un enorme vantaggio tecnico. In 
altre parole eseguendo una trasmissione con se¬ 
quenza di analisi a righe alternate, si ottiene lo 
stesso effetto ottico (assenza di sfarfallio, riprodu¬ 
zione dei dettagli) come se si effettuasse una tra¬ 
smissione con frequenza d’immagine pari alla fre¬ 
quenza di quadro, ma si può realizzare un sistema 
che dal punto di vista tecnico equivale ad una tra¬ 
smissione con frequenza d’immagine dimezzata. 

Finalmente la semplicità dei mezzi con cui si 
può ottenere l’analisi a righe alternate risulterà 
evidente dalle considerazioni che seguiranno im¬ 
mediatamente. , . , 

[ continuai 
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Pagine di divulgazione 

CARATTERISTICHE STATICHE E DINAMICHE 
DEI TUBI E LORO IMPIEGO di G. Termini 

2377 - Contimi 1 2 ione, ve di N. 7 


9. Rivelazione. 

Un rivelatore è essenzialmente formato da due 
circuiti, uno di entrata, che riceve la grandezza 
modulata, e uno di uscita, che è percorso dalla 
funzione modulante. In altre parole la rivelazione 
trasforma in corrente le variazioni di ampiezza 
impresse sull’onda portante del trasmettitore; il 
circuito di carico del rivelatore è quindi percorso 
da una corrente variabile nel tempo con legge u- 
guale a quella con cui avviene la variabilità di am¬ 
piezza dell’onda portante. 



Il rivelatore è sempre un conduttore ohmico di 
caratteristica non rettilinea. Ciò è quanto dire che 
la conducibilità di un rivelatore assume un carat¬ 
tere sostanzialmente diverso invertendo il segno 
della differenza di potenziale applicata. La carat¬ 
teristica di funzionamento presenta quindi un go¬ 
mito per il fatto che la resistenza di transito non 
è costante; la pendenza della caratteristica dipen¬ 
de dal valore della tensione applicata e non se¬ 
gue una legge lineare. 


OSCILLATORE a 2 VALVOLE 

In C; G. Io il. A.L.B. n. 2 
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Così, ad esempio, in un diodo la resistenza 
interna è compresa fra due limiti, l’uno di valore 
infinito (quando la differenza di potenziale appli¬ 
cata agli elettro idi è negativa), e l’altro di valore 
finito determinata dalle caratteristiche di funzio¬ 
namento. 

E’ da notare in proposito che l’azione rettifi¬ 
catrice è tanto maggiore quanto più è notevole la 
differenza di pendenza fra due valori successivi 
della caratteristica. 

La rivelazione si dice non distorta quando l’an¬ 
damento del valore medio di corrente rivelata, ri¬ 
produce in pieno la legge secondo cui è modulata 
la tensione eccitatrice. Il funzionamento ideale del 
rivelatore è quindj rappresentato da una caratteri¬ 
stica lineare spezzata. (Fig. 1). 

In pratica le caratteristiche delle valvole han¬ 
no un'andamento continuo che entro pìccoli tratti 
è rappresentato dall’equazione di una parabola. 

Per tale ragione la corrente rettificata varia, 
con legge quadratica, con la variazione della ten¬ 
sione alternala e il rivelatore si dice di tipo qua¬ 
dratico. 

La variazione non lineare di funzionamento 
del tubo è definita col nome di gomito della carat¬ 
teristica. Cosi in un triodo come in un pentodo la 
pendenza e il coefficiente di amplificazione non 
sono costanti; in ambo i casi le carratteristiche 
statiche la, Va, e la, Vg presentano un gomito. 

Quanto più è notevole la variazione di penden¬ 
za e cioè l’acutezza della curva, tanto più la ca¬ 
ratteristica si avvicina all’andamento lineare spez¬ 
zato, che rappresenta come si è detto, la condizio¬ 
ne ideale di risposta di un rivelatore. 

In altre parole l’attitudine di funzionamento 
di un tubo quale rivelatore è rappresentata dalla 
rapidità con cui varia la pendenza della caratte- 
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ristica- quando si applica al circuito di comando 
del tubò un potenziale alternativo. 

Il problema della rivelazione non presenta posi 
sibilità di soluzioni grafiche complete se non se¬ 
guendo lo studio con l’analisi. Nondimeno lo stu¬ 
dioso può trovare nella soluzione grafica utili in¬ 
dicazioni di massima alle quali può riferirsi come 
orientamento. 

Le grandezze di possibile determinazione sono : 

1) le caratteristiche di funzionamento richie- . 
ste dal tubo per ottenere il fenomeno della rive¬ 
lazione ; 

2) l’ampiezza massima di modulazione am¬ 
missibile quando si richiede una rivelazione 
quanto più possibile lineare. 

Così, da- quanto si è detto risulta chiaramente 
che per la realizzazione di un complesso rivelato¬ 
re è possibile ricorrere a un triodo, determinando 
le condizioni di funzionamento in un punto love 
la caratteristica presenta un gomito. 

Dalla famiglia di caratteristiche statiche la, 
Vg o la. Va è possibile conoscere il valore della 
tensione di riposo Vgo in funzione alla tensione 
anodica di lavoro, affinchè si possa ottenere il fe¬ 
nomeno della rivelazione; ciò equivale a porsi in 
un gomito della caratteristica e precisamente in 
quello che corrisponde al minimo valore di cor¬ 
rente anodica e cioè nel gomito inferiore p,er evi¬ 
tare notevoli dissipazioni anodiche. 

In fig. 2 è riportato l’andamento grafico della 
rivelazione, ponendo il punto di lavoro nel gomi¬ 
to inferiore della caratteristica statica la* Vg; la 
linea a tratti indica il valore medio (corrente ano¬ 
dica + corrente rettificata) della corrente anodica 
rivelata. Il sistema che fa parte di uno dei due 
tipi fondamentali di rivelatori a triodi è noto col 


nome di rivelatore a caratteristica (o per corrente) 
di placca, a differenza dell’altro sistema, che è 



detto per caratteristica (o per corrente) di griglia, 
per il fatto che la rivelazione si effettua nel cir¬ 
cùito di griglia. 

(continua) ® 
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Uno strumento che si presenta di grande uti¬ 
lità, specialmente per il radioriparatore, è il pro¬ 
vavalvole, perchè gli- permette la rapida revisione 
di qualsiasi apparecchio ricevente, avendo accer¬ 
tato in prima analisi se il difetto risieda o no 
nelle valvole. 

Si può dire oggidì che il controllo dei tubi 
elettronici sia divenuto una vera necessità, data 
la sempre maggiore diffusione di valvole nraltiple, 



di costruzione complessa e 'delicata che rendono 
assai difficoltosa la ricerca dei guasti nei radiori- 
bevitori ed è quindi assolutamente necessario ren¬ 
dersi conto dello stato di funzionamento delle val¬ 
vole medesime prima di procedere al lavoro di 
riparazione. 

Nella progettazione di un provavalvole, due 
metodi possono essere adottati e cioè la verifica 
dell’emissione oppure la misura della pendenza. 


\ 

IL 

PROVAVALVOLE 

PORTATILE 

Doti. G. De Stefani 


Generalmente il primo Sistema è quello più usato 
perchè, sebbene meno precìso, presenta una mag¬ 
giore semplicità costruttiva ed inoltre meglio si 
adatta affa prova di tutti gli svariati tipi di val¬ 
vole oggi esistenti sul mercato. 

Le figg, 1 e 2 rappresentano schemi tipici dei 
due generi di apparecchi. Nel primo qualsiasi val¬ 
vola 'viene provata come un semplice diodo, colle¬ 
gando alla placca tutti gli elettrodi che non sieno 
il catodo od il filamento; mentre nel secondo esi¬ 
ste un circuito di griglia che permette di variare 
la polarizzazione di questa. Naturalmente,, poiché 
rimane costante la pensione anodica, si ha una 
corrispondente variazione della corrente anodica 
che ci permette di calcolare la conduttanza mutua 
del tubo in esame. 



Il provavalvole di cui si tratta nel presente ar¬ 
ticolo, è stato realizzato nel tipo ad emissione per 
ragioni di semplicità, economia e praticità; ciò 
nondimeno vi sono stati introdotti utili perfezio¬ 
namenti, in modo da renderlo veramente univer¬ 
sale, permettendo esso sia la misura 'dell’emissione 
come il controllo degli eventuali cortocircuiti elet¬ 
trodo per elettrodo. 

Il circuito anodico è poi stato sudiato in modo 
da presentare una resistenza minima e ciò per 
falsare il meno possibile l’indicazione data dallo 
strumento; è inoltre del tipo a rapporto bilan¬ 
ciato, di modo che, a mezzo di una regolazione 
preventiva, si può rendere valida la stessa scala 


• 157 





























































































dello strumento per tutti i tipi di valvole da pro¬ 
vare, anche se queste hanno emissioni molto di¬ 
verse l’nna dall’altra. 

Le dimensioni del pannello di cm. 18*24 sono 
le minime consentite dalle necessità costruttive; 
su di esse i vari organi componenti sono stati di¬ 
sposti in modo da ottenere un insieme armonico 
e compatto; nel contempo esso permette, a mon¬ 
taggio ultimato, la sistemazione del complesso in 
una valigetta di formato ridotto. 


tare tutte le quote necessarie per la sua esecuzio¬ 
ne, dà la disposizione dei vari pezzi. Nei sei fori 
in alto va sistemata una serie di zoccoli per la pro¬ 
va di tutte le valvole di tipo americano; essi van¬ 
no disposti nel seguente ordine da sinistra a de¬ 
stra; zoccolo a 4-5-Ó-7 fori, 7 grande, octal. Le 
valvole europee vengono controllate nei restanti 
quattro ; essi sono : zoccoli a bicchiere a 8 e 5 con¬ 
tatti laterali, zoccoli a 5 e 7 fori. 

Nel centro va fissato lo strumento indicatore e 



L’alimentazione è in alternata e per tale scopo 
è stato adottato un apposito trasformatore con pri¬ 
mario universale, mentre vari secondari provve¬ 
dono all’accensione delle valvole, all’alimentazio¬ 
ne del circuito anodico e di quello per la prova 
dei cortocircuiti. Quest’ultima viene effettuata a 
mezzo di una comune lampadina a sei volt mentre 
la tensione anodica è stata ridotta a soli venti volt 
più che sufficenti per la prova dell’emissione. 

Il piano di foratura del pannello, che sarà di 
bachelite di 4 o 5 min. di spessore, oltre che cor¬ 


dai lati, quattro per parte, otto deviatori di cui 
sei permettono l’inserzione dei vari contatti dei 
portavalvole nel circuito anodico oppure in quello 
catodico; mentre i rimanenti due deviatori servo¬ 
no l’uno per la prova di isolamento del catodo del 
tubo in esame e l’altro' per l’inserzione in linea 
della lampadina indicatrice dei cortocircuiti, la 
quale è pure situata in mezzo al pannello al di 
sotto dello strumento indicatore. Ai lati di questa 
sono collocati il commutatore delle tensioni d’ac¬ 
censione ed il potenziometro di compensazione 
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del circuito bilanciato. Le due boccole che pure si 
vedono sul pannello servono per collegare il con¬ 
tatto di griglia esistente sopra il bulbo di vetro al 
relativo deviatore. 

Ultimato il montaggio delle varie parti sul pan¬ 
nello si inizierà la filatura 'dei collegamenti per la 
quale sarà di valido ausilio lo schema elettrico. Si 
eseguirà dapprima il circuito d’accensione, indi si 
colleglleranno fra loro i vari piedini dei portaval¬ 
vole riunendoli assieme a seconda del numero 
progressivo ad essi assegnato, come chiaramente 
appare dallo schema elettrico, e collegando infine 
ogni gruppo al rispettivo deviatore. Si applicheran¬ 
no poi le resistenze fisse} e si termineranno gli ul- 


indieare l’inserimento della tensione d’accensione 
desiderata. 

Per comodità dei lettori verranno pubblicate, in 
uno dei prossimi numeri de « L’Antenna », due ta¬ 
belle di cui una riporterà le connessioni dei vari 
elettrodi interni di ciascun tipo di valvola ai rispet¬ 



teriori collegamenti al trasformatole di alimenta¬ 
zione, controllando da ultimo il tutto attentamente 
con lo schema elettrico. 

Si monterà ora il pannello così completato nel- 
1 apposita valigetta o cassettina di protezione e si 
potrà finalmente procedere alla taratura. Questa 
verrà eseguita munendosi di una serie di valvole 
nuove o comunque in ottimo stato le quali verran¬ 
no una ‘per volta inserite nel rispettivo zoccolo del 
provavalvole. Tenendo conto della disposizione dei 
vari elettrodi connessi ai piedini della valvola, si 
manovreranno i vari deviatori in modo da inserire 
in circuito la valvola stessa come se fosse un sem¬ 
plice diodo. Si regolerà ora il potenziòmetro in ma¬ 
niera da mandare l’indice dello strumento di misu¬ 
ra all’incirca sulla graduazione 0,9 che si riterrà in¬ 
dicazione di ottima efficenza. S’intende che per o- 
gni tipo di valvola si dovrà tener conto della posi¬ 
zione che viene ad assumere la manopolina del po¬ 
tenziometro; posizione nella quale dovrà essere ri¬ 
portata ogni volta che si prova quel dato tipo di 
valvola. All’uopo occorrerà disporre sul pannello 
sotto la manopolina un dischetto di cartone, cellu¬ 
loide od altro con su disegnata od incisa una gra¬ 
duazione dall’uno al cento di escursione, uguale al¬ 
la rotazione del potenziometro stesso e che servirà 
per segnare la posizione di riferimento p^r ogni ti¬ 
po di valvola da provare. Un analogo dischetto po¬ 
sto sotto la manopolina del commutatore servirà ad 


Quadranti in grandezza naturale da applicarsi sotto le 
manopoline. 

tivi piedini dello zoccolo e l’altra la tensione d’ac¬ 
censione, la posizione dei vari deviatori e la gra¬ 
duazione su cui deve regolarsi il potenziometro per 
la prova della valvola medesima. 

Il controllo dei tubi elettronici Verrà eseguito 
nel seguente modo: si inserirà la valvola in prova 
nel portavalvole appropriato, si porrà il commuta¬ 
tore sull’adatta tensione d’accensione, si porranno 
tutte le levette degli otto deviatori rivolte in basso, 
quindi s’innesterà la spina nella presa di corrente 
e si attenderà che il catodo o filamento della val¬ 
vola sia riscaldato completamente. Si inizierà ora 
la verifica dei cortocircuiti; e all’uopo basterà, al¬ 
zare e riabbassare ad uno per volta i deviatori dal- 
l’I al 6; se la lampadina spia non si accende è se¬ 
gno che non vi sono corticircuiti e si può allora 
passare alla misura dell’emissione. Questa viene ef¬ 
fettuata alzando la levetta del deviatore n. 8 dopo 
aver regolato il potenziometro ed i deviatori dal 
n. 1 al 6; l’indice dello strumento indicherà l’e¬ 
missione catodica e la valvpla potrà ritenersi effi- 
cente se detta indicazione supera la metà scala, al¬ 
trimenti è da ritenersi esaurita. Un’ulteriore prova 
d’isolamento del catodo si può eseguire sollevando 
la levetta n. 7; se l’isolamento è buono l’indice ri¬ 
torna a zero, diversamente la valvola è difettosa e 
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quindi da scartarsi. Riportando tutte le levette in 
basso nella posizione iniziale il provavalvole ritor¬ 
na atto al controllo di un nuovo tubo, il che viene 
effettuato ripetendo tal quale le operazioni sopra 
descritte. 

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 

1 Pannello bachelite di nini. 240x180x5. 

2 Milliamperometro' 1 inA fondo scala r. i. 100 
ohm, 

6 Zoccoli portavalvola americani a 4-5-Ó-7 piedi¬ 
ni, 7 grande, octal. 

4 Zoccoli portavalvola europei a 5 e 8 contatti 
laterali e 5 e 7 fori. 

8 Deviatori a leva. 

1 Potenziometro lineare a filo da 100 ohm (LE¬ 
SA mod. D). 

1 Commutatore 11 posizioni 1 via (Geloso nu¬ 
mero 2001). 

1 Portalampadina spia da pannello. 

1 Lampadina tubolare da 6 V. 

2 Boccole. 

22 Viti da mm. 3x15 con dado. 

1 Cambiatensioni. 

1 Trasformatore d’alimentazione con primario 
universale a 110-125-145-160-220 volt. 1° secon¬ 
dario accensione filamenti a l,-5-2,5-4-5-6,3-7,5 
12-20-25-35 vòlt, Il 0 secondario tensione anodi¬ 
ca a 6 e 20 volt, 

2 Resistenza 1 W da 400 ohm. 

Filo nudo per collegamenti, tubetto sterling, 
spina e cavo elettrico per presa luce ecc. 

• 

(Al prossimo numero, il piano di foratura) 

/ 

_ / . ' 
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Conseguenza della capacità griglia-placca 
negli amplificatori di A. F. e M. F. pi,. mì„, 

2368 - Continuazione e^ine; vedi N. 9 


Per una scelti arbitraria di R 1 /X 1 si avrà oscil- 
zione ogni volta che Cag è tanto grande che l’e¬ 
quazione (10) sia soddisfatta e che la (8) sia ap¬ 
plicabile. La seconda condizione è raggiunta con 
la compensazione durante la sintonizzazione. Si 
vede quindi facilmente che il valore minimo am¬ 


missibile, per + 




£ 

R 


) è 2. 




Questa condizione si ha per —• =1. Per tutti 

Aj 

gli altri valori di questa frazione la somma suin¬ 
dicata è maggiore di 2. 

Ne risulta che per evitare l’autoosciìlazione in 
ogni caso, occorre che il valore di SRiRs co Cag sia 
mantenuto inferiore a 2. 

Pei- avere un’idea ilei valore che può acqui¬ 
stare in pratica questo fattore, ecco un esempio : 

Una valvola con S=2 mA/V e Cag= 0,002 pF 
è inserita tra due circùiti semplici di MF (a 475 
kHz), la cui impedenza, in sintonia, è di 400.000 
ohm. Si ha il primo membro della (10): 

2 • 10~ 9 X 400.000 s X 3 • IO 6 X 0,002 -10 ' 12 = 1,92 

In questo caso il valore critico pericoloso, è 
quasi raggiunto. Normalmente non si impieghe¬ 


ranno dei circuiti semplici ma dei filtri di banda 
composti da due circuiti accordati con accoppia¬ 
mento intorno al critico. Se i circuiti dei filtri di 
banda sono identici l’impedenza in sintonia ha 
un valore eguale a circa la metà di quello di ogni 
circuito semplice, e cioè 200000 ólim. Il fattore 
SRiRiOoCag sarà al loft» 4 volte più piccolo di quel- 
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I’jg. 3 — a) Oscillogramma della curva <M selettività di una 
stadio amplificatore con circuiti semplici. Cag è horinule. 
b; Per un aumento di Gag la curva diventa asimmetrica. 
c) Cag è ancora aumentata fino a 0,008 pF. 
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lo ora visto, e cioè 0,48. Nel caso del filtro di 
banda dunque, il punto di funzionamento si tro¬ 
va ancora nella parte orizzontale della curva di fi¬ 
gura 2. v *• 

Questi due esmpi dimostrano che il valore del¬ 
la capacità griglia-placca generalmente tollerato 
non è un valore arbitrario e che nel caso dei mon- 
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Fig. 4 — a) Curva di risonanza di uno stadio amplificatore 
di MF con filtri dii banda. Cag è normale, b) Come in a) 
ma con Cag=0,008 pF. 

taggi normali la Cag delle valvole attuali è suffi¬ 
cientemente lontana dal valore critico. 

Oltre all’aumento di ampifioazione questa rea¬ 
zione dovuta alla Cag produce anche un aumen¬ 
to di selettività. In questo caso le medesime gran¬ 
dezze hanno importanza e la selettività per i cir¬ 
cuiti semplici si calcola partendo dalla equazio¬ 
ne (4). La curva che dà L’amplificazione in fun¬ 


zione della frequenza è più appuntita di quella 
che si avrebbe senza Cag, ma per una maggiore 
reazione si produce una sensibile asimmetria. 

Nei circuiti normali e con filtri di banda que¬ 
sti due effetti sono meno pericolosi. Ciononostan¬ 
te se si aumenta considerevolmente la Cag il fe¬ 
nomeno può essere osservato chiaramente all’o- 
scillografo. Le curve di figg. 3 e 4 sono relative 
ad un valore massimo di Cag di 0.008 pF. 

Conclusione. 

Negli amplificatori con circuiti accordati o fil¬ 
tri di banda collegati prima e dopo la valvola am- 
plificatrice, l’effetto della capacità griglia-placca 
è più o meno complicato. Se i circuiti sono accor¬ 
dati senza Cag, l’introduzione di questa produce 
una riduzione di amplificazione. Generalmente 
Cag influenza già il funzionamento dello stadia du¬ 
rante la sintonizzazione. I circuiti sono accordati 
istintivamente fuori risonanza, in modo tale che, 
per lo sfasamento che si presenta, si ottiene una 
amplificazione maggiore. Questa reazione positi¬ 
va può diventare troppo grande: si produce allo¬ 
ra l’autooscillazione defilo stadio. Negli amplifica¬ 
tori a circuiti semplici l’autooscillazione è impos¬ 
sibile fino a che 

SR 1 R 2 bo Cag < 2. 

Nel caso di filtri di banda, l’influenza di Cag 
non può essere rappresentata con espressione co¬ 
sì semplice; in effetto, in questo caso, gli accop¬ 
piamenti e le dissintonie dei filtri di banda rap¬ 
presentano una parte preponderante. (T7.) 


., -j Liah sani ti 
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ANTENNE RICEVENTI 


2569 - Continuazione e fine vedi N. 9 


Bull. P.T.T. 


ANTENNA COMUNE. CON AM¬ 
PLIFICATORE. • 

Quando si debbono collegare più 
di 5. ricevitori ad una antenna co¬ 
mune 'di 2,5 metri di altezza effi¬ 
cace, è necessario amplificare l’e¬ 
nergia captata dall’antenna. Si im¬ 
piega allo scopo un amplificatore 
con ingresso aperiodico, alimen¬ 
tato dalla rete di illuminazione. 


Nella figura 18 è rappresentato lo 
schema di principio di una instal¬ 
lazione ad antenna connine con 
amplificatore. 

Affinchè si possano ricevere i 
programmi in qualsiasi momento 
l’amplificatore deve essere colle¬ 
gato e funzionante in permanenza. 
Da ciò deriva un’usura elevata 
delle valvole che debbono essere 
sostituite dopo un periodo di ser- 


cuito di distribuzione si ha una at¬ 
tenuazione troppo elevata. E’ ve¬ 
ro che si costruiscono oggi degli 
amplificatori utili per le bande di 
frequenza di radiodiffusione e 
delle onde corte, come pure dei 
cavi speciali a bassa attenuazione 
per la ricezione delle onde corte; 
ciononostante non si potrà evitare 
nella ricezione delle onde corte u- 
na influenza reciproca dei ricevi¬ 



li quale deve amplificare in misu¬ 
ra uniforme tutte le frequenze del¬ 
la banda riservata alle onde me¬ 
die (500-1500 kHz). Lo scopo del¬ 
l’amplificatore è essenzialmente 
quello di compensare le perdite 
che l’energia subisce lungo il cir¬ 
cuito di distribuzione. Il suo gra¬ 
do di amplificazione deve essere 
tale che ciascun ricevitore abbia 
sufficiente energia, cioè almeno e- 
guale a quella che riceverebbe se 
fosse collegato da solo direttamen¬ 
te all’antenna. Gli amplificatori 
elle si trovano comunemente in 
commercio a questo scopo hanno 
una amplificazione di circa 3,5 ne¬ 
per. Al fine di assi curar è una buo¬ 
na efficienza di traslazione è ne¬ 
cessario adattare l’ingresso dello 
amplificatore all’antenna e l’usci¬ 
ta al cavo di distribuzione. Per e- 
vitare che esso venga sovraccari¬ 
cato da trasmissioni forti viene 
provvisto di circuiti limitatori. 


vizio relativamente breve. L’am¬ 
plificatore è di solito installato 
nella soffitta o in un piano supe¬ 
riore; occorre mantenere il locale 
sufficientemente' ventilato e pre¬ 
venire ogni possibilità di incendio. 

Il funzionamento di una instal¬ 
lazione con antenna comune di¬ 
pende soprattutto dalla cura che 
si pone nella sua esecuzione. Il 
collegamento delle scatole di de- 
rivazione, la continuità delle guai¬ 
ne schermanti, l’esclusione delle 
brusche pieghe nei cavi sono tutti 
fattori importanti per ottenere dei 
buoni risultati. Per il collegamen¬ 
to tra la scatola di derivazione ed 
il ricevitore si deve naturalmente 
impiegare un cavo flessibile scher¬ 
mato. 

In generale le antenne comuni 
non si prestano alla ricezione del¬ 
le onde corte, poiché l’amplifica¬ 
tore non trasmette queste frequen¬ 
ze, e perchè d’altra parte nel cir- 


tori soprattutto dovuta alla radia¬ 
zione delle frequenze generate 
dall’oscillatore locale nei ricevito¬ 
ri a supereterodina. Lo stesso fe¬ 
nomeno esiste anche per la ban¬ 
da delle onde medie ma esso di¬ 
venta dannoso solamente in casi 
particolari che raramente si veri¬ 
ficano. 

CONCLUSIONE. 

I disturbi alla ricezione posso¬ 
no essere ridotti in misura notevo¬ 
le con l’installazione di antenne 
schermate. Le spése di installazio¬ 
ne di una buona antenna alta e 
schermata sono piuttosto elevate. 
Nel caso di installazione di una 
antenna comune le spese per cia¬ 
scun partecipante vengono sensi¬ 
bilmente ridotte. 

Ai nostri giorni la radio è diven¬ 
tata indispensabile come il gas, la 
luce, il telefono. Perciò, special- 
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niente in centri con elevato nu¬ 
mero di abitanti, gii enti cittadi¬ 
ni da una parte ed ì proprietari 
di case dall’altra dovrebbero inte¬ 
ressarsi per introdurre l’abitudine 
di installare antenne comuni nel¬ 
le case di abitazione, allo scopo di 
assicurare a tutti gli inquilini la 
possibilità di ricevere con un mi¬ 
nimo di disturbi i programmi ra¬ 
dio. 
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E’ noto come il nomogramma, più 
comunemente detto abaco, permetta la 
soluzione grafica di molti problemi, che, 
per altra via darebbero notevole difficol¬ 
tà a chi non ha familiarità con il cal¬ 
colo algebrico. 

Il nomogramma che ora presentiamo 
risolve integralmente il calcolo dei tra¬ 
sformatori di alimentazione di piccola 
potenza, e precisamente da 10 a 300 watt, 
con notevole semplicità e rapidità. 

La potenza di un trasformatore di ali¬ 
mentazione per radioapparati è data dal¬ 
la somma delle potenze relative ad ogni 
avvolgimento secondario. La potenza di 
ogni avvolgimento secondario si ottiene 
moltiplicando la tensione fornita dallo 
avvolgimento (in volt) per la corrente 
(in' Amp.) ad esso erogata. Alda poten¬ 
za totale ottenuta con la suindicata som¬ 
ma occorre aggiungere il 20% del suo 
valore per tener conto delle perdite nel 
ferro. Il nomogramma comprende al 
centro una scala orizzontale con la serie 
dei valori delle potenze. Partendo dal 
valore calcolato della potenza e seguen¬ 
do la verticale verso l’alto si incontra 
una linea inclinata. Dal punto di incon¬ 
tro andando orizzontalmente verso sini¬ 
stra si ottiene il valore della sezione del 
nucleo richiesta per il trasformatore 
(noni, I). Sempre dal punto di incon¬ 
tro con la linea inclinata andando verso 
destra si ottiene il valore delle spire- 
volt (notti, II) valido per tutti gli avvol-j 
gimenti. 
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Il numero totale di spire per ogni av¬ 
volgimento si ottiene moltiplicando le 
spire-volt per la tensione corrisponden¬ 
te all’avvolgimento; tenendo presente, 
allo scopo di compensare le perdite nel 
rame, di aggiungere il 5% agli avvolgi¬ 
menti secondari e di togliere il 5% ai 
primari. 

Per ogni avvolgimento secondario il 
diametro del filo si lutitene usando la 
parte inferiore destra del nomogramma. 
Partendo dal valore noto della corrente 
e andando orrizzoiitalmente verso destra 
si incontra una linea inclinata (noni. 
Ili) ; dal punto di incontro si parte ver¬ 
ticalmente verso l’alto fino a leggere 
sulla scala dei diametri il valore richie¬ 
sto. 

La corrente nell’avvolgimento prima¬ 
rio — o negli avvolgimenti se ve ne 
siano più d’uno, o vi siano prese — si 
ottiene partendo dalla potenza totale fi¬ 
no ad incontrare nel nom. IV una delle 
linee inclinate ciascuna delle quali è 
contrassegnata con un valore di tensio¬ 
ne primaria. L’orizzontale passante per 
il punto' di incontro ci farà leggere il 
valore della corrente nella scala degli 
Amp,, e poi il diametro del filo nella 
scala dei diametri del nomog. Ili, 

Per i trasformatori che hanno primario 
con prese per varie tensioni viene in 
primo tempo considerato l’avvolgimento 
con tensione primaria inferiore, al qua¬ 
le corrisponde corrente maggiore e quin¬ 
di diametro maggiore del filo. 


iSEMPIÓ 

Si debba costruire un trasformatore 
di alimentazione con primario iter .110 
e 220 volt e son i seguenti secondari: 

4 volt; 5,5' Amp. per l’accensione val¬ 
vole; 

4 volt; 2,2 Amp. per l’accensione ret¬ 
tificatrice; 

4 volt; 2 Amp. per l’accensione val¬ 
vola finale ; 

2x300 volt; 100 mAinp. per alimenta¬ 
zione anodica. 

Soluzione s 

a) La potenza del secondario ad alta 
tensione è data dal prodotto di 100 
mAmp. per 300 volt, poiché trattandosi 
di un doppio diodo rettificatore, si ha 
per ogni semiperiodo corrente in ognuna 
delle metà del secondario. 

4 volt x 5,5 Amp = 22 watt 

4 » x 2 » = 8 » 

4 » x 2,2 »' = 8,8 » 

300 » x 0,1 » = 30,0 » 

68,8 » 

+ 20% 13,8 


82.6 watt totali, 
b) Sezione nucleo (noni. I): 

per 82 watt = 12 cm ! . 
e) Spire-volt (nom. II): 

per 82 watt = 3,5 sp-volt 
d) Spire dei secondari : 
per 4 volt.: 4 x 3,5 = 14 
+ 5 % 0,7 

14.7 = 15 spire 

per 2x300 volt: 300x3,5 = 1050 
+ 5% 52 


2 x 1 1102 spire 

. «) Spire del primario 
per 110 volt. 110x3,50=385 
-5% 20 

365 spire 

per 220 volt: 220 x 3,5 = 770 
—;5% 38 

732 spire 

f) Diametro filo dei secondari (nom. 
Ili): 

per 5,5 Amp = 1,5 nini. 

» 2 » = 1 » 

» 2,2 » = 1 » 

» 0,1 » = 0,25 » 

,g) Corrente nel primario (nom. IV): 
per 82 watt a 110 volt = 0,8 Amp 
a 220 volt = 0,45 Amp 
li) Diametro filo primario (noni. Ili): 
per 0,8 Amp 0,6 min. 

a 0,45 » 0,45 mm. 

(E.) 
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Notiziario industriale 

_La presente 

rassegna della XIII Mostra nazionale della radio 

per ovvie ragioni di .spazio non può essere contenuta in un solo 
numero; l’abbondante materiale raccolto verrà quindi pubblicato 
a mano a mano che le ragioni suddette ce lo consentiranno. 
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Un folto e compatto stuolo di nuovis¬ 
simi radioricevitori contraddistingue il 
posteggio che la Radio-Marelli ha ap¬ 
prontato con gusto ed originalità per sod¬ 
disfare ogni desiderio di tutto il vasto 
pubblico. 

Ben cinque murai apparecchi fanno co¬ 
rona a quelli già noti della scorsa sta¬ 
gione i quali pur sempre mantengono la 
loro posizione di apparecchi di classe 
per le indiscusse doli di sensibilità, se¬ 
lettività, fedeltà ed eleganza che li con¬ 
traddistinguono. 

Riportiamo qui di seguilo tutfe le 
interessanti caratteristiche tecniche del¬ 
la produzione presentata per la stagio¬ 
ne 1941-42. 

MODELLO lì Alici — L’apparecchia 
mirabilmente equilibralo su tutti gli 
stadi di umplìfiiazioiM che permette li¬ 
na ottima ricezione anche delle stazio- 
ni lontane. L’impiego di un nuovo tipo 
di condensatore variabile con elettrodi 
cilindrici risolve radicalmente il più ar¬ 
duo problema della radiotecnica moder¬ 
na: la microfonicità nella ricezione delle 
onde corte. Supereterodina a 5 valvole. 
Quattro gamme d’onda (onde medie in. 
590/330 - 330/190 - onde corte m. 50/29 
- 29/16 . Sei circuiti accordati. Potenza . 
d’uscita: 3 Watt. Sensibilità, selettività 
e stabilità spinte al massimo grado. Re¬ 
golatore di tono a 3 posizioni predispo¬ 
ste per la migliore riproduzione della 
voce e della musica. Scala in cristallo 
illuminata per trasparenza. Altoparlan¬ 
te elettrodinamico diametro mirre 1 . 210 . 
Presa per la riproduzione fonografica. 
Alimentazione in c. a. per tensioni com¬ 
prese tra 105 e 240 V. 42/60 periodi. 
Consumo ridotto: 50 Watt. Dimensio- 
nic cm. 53 x 35 x 25,5. Mobile orizzontale 
da tavolo di nuova forma razionale sen¬ 
za risonanze parassite. Valvole I I V K 1 , 
serie Octal: 6 A 8 gt, 6K7gt, 6Q7gt, , 6 V 6 g, 
5Y3 g. 

MODELLO 8C05' — In tutto simile al 
precedente. Alimentazione in corrente 
■continua. Valvole FIVRE 12A8gt, 12K 
7gt, 12Q7gt, 2/35L6gt. 

MODELLO 7 A 96 — Sei valvole di 
alta classe con granile amplificatore in 
alta frequenza il quale garantisce la ri¬ 
cezione trans-continentale di tutte le sta¬ 
zioni del mondo. Supereterodina 6 val¬ 
vole + occhio magico. Cinque gamme 
d’onda (hmghe-medie-corte 1, 2, 3 . Sei 
circuiti accordati. Grande potenza d’u¬ 
scita: 5 Watt indistorti. Sensibilità, se¬ 
lettività e stabilità spinte al maSlsimo 
grado. Neutroantenna. Sintonia visiva- 
Quattro comandi; interruttore regolatore 
di selettività a tono a tre posizioni pre¬ 
disposto pb.- le seguenti condizioni di 
ascolto 1 ) stazioni vicine o potenti, 2 ) 
stazioni lontane, 3) stazioni disturbate 
da interferenze. Regolatore di volume. 
Comando di sintonia demoltiplicato. 
Commutatore d’onda e fono. Indicazione 


luminosa delle gamme, d’onda. Scala in 
cristallo illuminata in trasparenza con 
indice luminoso, indicazione nominativa 
delle diffonditrici, graduazione metrica 
complementare. Altoparlante elettrodi¬ 
namico , diametro mm. 246. Alimentazio¬ 
ne a corrente alternata per tensioni da 
100 a 260 1 W. da 42 a 50 periodi. Consu¬ 
mo ridotto 75 Watt. Grande mobile in 
legni pregiati. Dimensioni: cm. 65 x 36 x 
26 .Valvole FIVRE serie Odali: 6K7g, 6 -S 
A7g, 6 BN 8 g, 6J7g, 6 L 6 g. Occhio magi¬ 
co 6G5g. 

MODELLO 8 F 15 — Radiofonografo 
di lusso. Circuito supereterodina 5 val¬ 
vole con 4 gamme d’onda, munito di 
complesso gira dischi con fono rivelato¬ 
re di alta qualità. Nel mobile, oltre alla 
parte estetica è stato particolarniente cu¬ 
rato il rendimento acustico con un di¬ 
spositivo speciale dì antireazione. Que¬ 
sto apparecchio è privo dì qualsiasi ef¬ 
fetto microfonico sia in bassa copie in 
alla frequenza. L’apparecchio reca tutti 
i comandi riuniti attorno alla scala par¬ 
lante in un unico cruscotto anteriore di 
nuovissima concezione. Quattro gamme 
d’onda (onde medie 590/330 - 330/190, 
onde corte 50/29 - 29/16). Sei circuiti 
accordati. Grande potenza di uscita 3 
Watt indistorti. Interruttore e regolatore 
di tono ' a 3 posizioni predisposte per la 
migliore riproduzione della voce e del¬ 
la musica. Altoparlante elettrodinamico 
di mm. 246. Alimentazione a corrente al¬ 
ternata per tensioni da 105 a 240' V., 42/ 
60 periodi. Consumo ridotto 80 Watt. 
Fonorivelatore elettromagnetico e mo¬ 
tore fonografico, di alta qualità. Sospen¬ 
sione antimicrofonica brevettata del pia¬ 
no fonografico. Grande mobile verti¬ 
cale in legno pregiato. Dimensioni: cen¬ 
timetri 57x92x41. Valvole FIVRE se¬ 
rie Octal: 6 A 8 gt, 6K7gt, 6Q7gt, 6 L 6 g, 
5Y3g. Presa per un altoparlante supple¬ 
mentare. 

MODELLO 8A28 — Ricevitore ad al¬ 
ta fedeltà ottenuta mediante l’impiego 
di due valvole in controfase e di due al¬ 
toparlanti particolarmente studiati per 
la riproduzione equilibrata di tutte le 
note musicali. Per la facile ricerca del¬ 
le stazioni è stata ideata una scala par¬ 
lante di grandi dimensioni con indice a 
rapida escursione, che permette, unita¬ 
mente all’occhio magico, una perfetta 
sintonizzazione delle stazioni trasmitten¬ 
ti. Tutti i comandi sono raggruppati in¬ 
sieme con la scala parla ite in uno spe¬ 
ciale cruscotto di manovra che dona al 


mobile una nuova linea di suprema età 
ganza. Supereterodina ad 8 valvole FI- 
VRE più occhio magico 6G5g. Cinque 
gamme d’onda (1 lunghe - 1 medie - 3 
corte). Sei circuiti accortimi. Media fre¬ 
quenza con selettività variabile. Grande 
potenza di uscita 8 Watt indistorti. Re¬ 
golatore di selettività a 4 posizioni pre¬ 
disposte. Regolatore di tono per la per¬ 
fetta riproduzione della voce e della mu¬ 
sica. Comando di sintonia demoltiplica¬ 
to. Neutroantenna. Grandissima scala in 
cristallo■ illuminata per trasparenza. Due 
altoparlanti elettrodinamici del diame¬ 
tro rispettivamente di mm- 210 e mm. 
245 che consentono rena perfetta ripro¬ 
duzione stereofonica. Presa per la ripro¬ 
duzione fonografica. Alimentato a cor¬ 
rente alternata per tensioni comprese fra 
105 e 240 V. 42/60 periodi. Consumo ri- 
. dotto: 90 Watt. Dimensioni: cm. 76 x 
40 x 34. Speciale eliminazione dei distur¬ 
bi provenienti dalla rete' della discesa 
di antenna. Mobile orizzontale da tavo¬ 
lo di perfetta rispondenza acustica senza 
risonanze parassite. Valvole FIVRE se¬ 
rie Octal: 6>K7g, 6SA7g, 6 BN 8 g, J/6C5g, 
2 / 6 V 6 g, 5X4G. 

EIDO II Nuova esecuzione del ra¬ 
dioricevitore Fido a 5 valvole Fivre - Se¬ 
rie Balilla - onde medie. Supereterodina 
a 5 valvole, ad alimentazione universale. 
Ricezione: gamma onde medie. Cinque 
circuiti accordati. Nuova scala verticale, 
con duplice indicazione, metrica e no¬ 
minativa, delle emittenti del nuovo tipo 
a termometrico ». Due comandi: di vo- 

« ume e ìnlerultorc, di sintonia, entrambi- 
rei pannello anteriore. Piccolo altopar¬ 
lante elettrodinamico di elevato rendi¬ 
mento acusticoAlta selettività, ottima 
sensibilià (40 microvolt ). Alimentazione 
tanto a corrente alternata che continua 
per tensioni comprese fra 110 e 175 volt. 
Consumo di energia elettrica bassùsimo 
(a 110 volt circa 22 watt). Presa per ri- 
produzione fonografica. Valvole Fivre 
c< Octal » della nuovissima serie « Ridil¬ 
la » : 12A8GT - 12K7GT - 35L6GT - 35 
,Z4GT. 

NILO BIANCO — Grande riduzione 
dei disturbi provenienti dalla rete di a- 
limentazione e della discesa di antenna. 
Circuito: supereteraiina a 5 valvole. 
Gamme d’onda onde lunghe: 150 -r- 
300 kHz - 1000 -c. 2000 metri; ónde me¬ 
die: 525 1560 kHz, - 190 - 570 metri; on¬ 
de corte 1 : da 6 a 9,4 M'Hzi - 32 -g 50 me¬ 
tri; onde corte 2: da 9,4 a 14,5 MHz - 
20 32 metti; onde corte 3 :-da 14,5 a 

22,42 MHz - 13 e- 20 metri- 
Altoparlante: elettrodinamico. Circuiti 
accordati-, sei. Potenza di uscita: massi¬ 
ma 5 watt, indistorta 3 watt circa. Presa 
per la riproduzione fonografica. 

NILO AZZURRO — Radiofonografo a 
6 valvole ed a 5 gamme d’onda. 


È in corso di stampa un interessante "quaderno de l'ANTENNA,, 

GIUSEPPE TERMINI 

Modulazione di frequenza 

Note originali sui principi di funzionamento e loro 
applicazione nelle radio comunicazioni. 
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Circuito supereterodina. Sei circuiti ac¬ 
cordati. Trasformatore d’antenna scher¬ 
mato. Alimentazione in corrente alterna¬ 
ta a frequenza da 42 a 50 Hz e per ten¬ 
sioni da 100 a 260 volt. Ricezione onde 
lunghe da m. 1000 -c- 2000 , onde medie da 
metti 190 .c- 568, onde corte da rei. 50 
32, da metri 32 -f- 20 e da m. 20 -r- 13. 4 
comandi: Commutatore d’onda e fono, 
regolatore /.di volume, regolatore di tono 
e interruttore, comando di sintonia de¬ 
moltiplicato. 

Controllo di tono continuo con effetto 
contemporaneo sulle note basse e sulle 
note acute - Scala a indicazione metrica 
e nominativa in cristallo. ■ ' 

AttouUi* & BaccUUti - 

WUtaM 

L’Alloccliio e Bocchini, che ha rag- 
gmnto t già il suo ventunesimo anno di 
vita, può ben chiamarsi a tutto suo ono¬ 
re e vanto « La Veterana » nel campo 
radiofonico. 

Iniziata infatti nel 1920, con mezzi mo¬ 
desti, la propria attività industriale de¬ 
dita alla costruzione di strumenti scien¬ 
tifici, venne man mano auinentando gli 
impianti ed il numero degli operai fino 
a raggiungere l’attuale possente organiz¬ 
zazione con una grande officina attrezza- 
tiisima ed un importante laboratorio di 
ricerche munito d!ei più moderni mezzi 
d’indagine. 

La produzione dì questa nota Ditta si 
può raggruppare in due distinte catego¬ 
rie e cioè quella inerente alle costruzió¬ 
ni radiofoniche e quella che riguarda gli 
strumenti ed apparecchi elettrici di mi¬ 
sura. 

Della prima, la parte più nota al pub¬ 
blico interessa la produzione dei radio¬ 
ricevitori. Per la stagione 1941-42 VAl¬ 
locchii) e Bocchini presenta i seguenti 
modelli. 

RICEVITORE TIPO 511/S (sopramo¬ 
bile) — Circuito supereterodina a 5 val¬ 
vole. Alimentazione con corrente alter¬ 
nata per 110, 125, 140, 160, 220 volt. Due 
gamme d’onda: onde corte 16^-33 metri. 
Onde medie da 1560-L520 kHz. 


Valvole impiegate: 1 ECFI3 - 1 6K7 - 1 
6 V 6 - 1 5Y3. Potenza d’uscita 2,5 watt I 
indistorti. 

RICEVITORE TIPO 531/S (sopramo- 
bile) — Circuito su per eter odimi a 5 val¬ 
vole. Alimentazione con corrente alter¬ 
nata per 110, 125, 140, 160, 220 volt. Tre 
gamme d’onda: onde corte 16 4 - .33 me¬ 
tri; onde medie da 1560 a 520 kHz. 
medie 1650-520 kHz - valvole impiegate 
1 ECH3 - 1 6Q7 - 1 6 V 6 - 1 5Y3. Po¬ 
tenza d’uscita 3,5 watt indistorti. 

RICEVITORE 531/F (fonografo) — 
Vedi descrizione tipo 531/S. 

RICEVITORE '611/S (sopramobile) — 
Circuito supereterodina a 6 valvole. Ali¬ 
mentazione con corrente alternata per 
110, 125, 140, 160, 220 volt. Sei gamme 
d’onda: onde corte: 12 — 16 m. - onde 
corte II 16 4- 22 m. - onde corte III 21 — 
29,5 m. - onde corte IN 28 40 m. - 

onde corte V 37 4 - 52 m. - onde medie 
1650' — 520 kHz. Valvole impiegate 1 E 
F 8 - 1 ECB3 - 1 6K7 - 1 6Q7 - 1 6 V 6 
- 1 5Y3. Potenza d’uscita 4,2 watt indi- 
storti. 

RICEVITORE 611/F (fonografo) — 
Vedi descrizione tipo 611/F. 

Oltre che nella produzione dì apparec¬ 
chi radioriceventi, la Ditta si è specializ¬ 
zata nella costruzione di Radiotrasmetti; 
tori di qualsiasi potenza per radiodiffu¬ 
sione, por traffico telefonico e telegrafi¬ 
co su onde lunghe, corte e ultracorte. 
Stazioni complete portatili e fisse. Per 
alta montagna. 

Stazioni someggiabili per Regio E- 
serrilo ■ Stazioni di bordo per aeropla¬ 
ni, e nauti, moto-pescherecci. 

Apparecchi per comunicazioni a fre¬ 
quenze multiple su microonde. Radiori¬ 
cevitori per audizioni circolari normali 
e ad alta fedeltà - Radio Roma - Model¬ 
li speciali per onde corte - Modelli per 
aeroplani e navi. 

Trasmettitori e Ricevitori televisivi per 
collegamenti radio- o su cavo. 

Impiantì acustci per audizioni colletti¬ 
ve - preamplificatori microfonici - am¬ 
plificatori di linea d’alta classe per ra- 
dumudizioni - Impiantì interfonici - Im¬ 
pianti di rinforzo per teatri - Amplifi¬ 


catori cinematografici di altissima qua¬ 
lità - Complessi per l’incisione dei dischi. 

Amplificatori telefonici a due fili e a 
4 fili. Equalizzatori. Attenuatori. Telefo¬ 
nia e telegrafia multiple. Complessi mi¬ 
crofonici per radiodiffurixnie. 

Apparecchi per misure dì telefonia , 
apparecchi per misure di trasmissione. 
Misure di attenuazione, di livello e di 
guadagno. Misure di diafonia. Misure di 
rumore di fondo. Oscillatori var. Volt- 
metri di cresta. Attenuatori tarati in dB 
e ire neper. Ponti vari per misure a fre¬ 
quenze telefoniche. Misuratori di « Q » 
per bobine in aria e in ferro. Ecc. 

Oscillatori modulati. Analizzatori ( te¬ 
ster ». Misuratori d’uscita. Prova valvo¬ 
le. Generatori di frequenze campione. 
Generatori a battimenti. Voltmetro a val¬ 
vola. Modulometri multivibratori. On¬ 
dametri. Ponti di misura, ecc. Distorsio- 
metri. Analizzatori di distorsione totale 
e dì armonica. Misuratori di guadagno 
del livello. 

L’altro importantissimo reparto, che 
interessa in modo particolare la produ¬ 
zione dell’Allocchio e Bocchini, riguar¬ 
da tutte le più svariate e complesse ap¬ 
parecchiature elettriche di misura sia di 
tipo industriale che per uso scientifico■ 

Ecco degli importanti istrumenti elet¬ 
trici di misura e controllo normalmen¬ 
te costruiti. 

Microam permetti - jnìUiampermetti - 
mnpermetri - voltmetri - wattmetri - tut¬ 
ti. i tipi per correnti alternate e conti¬ 
nue. Frequenziometti per alte frequenze 
a coppia termoelettrica e strumenti in¬ 
dustriali per il controllo a distanza della 
temperatura - apparati registratori. Re¬ 
golatori. Regolatori automatici - ohme- 
tri - foto-metri. Ponti di Weaststone- 
Thomson, Potenziometri per correnti 
continue e alternate, per la misura della 
concentrazione jonica. Ponti per la mi¬ 
sura di impedenze - Induttanze e capa¬ 
cità su frequenze telefoniche, ponti por 
misura di frequenza ecc. - Galvanametri 
oscillografi. Tele pirometri e reletermo- 
inrlri per il controllo della temperatura 
a bordo di velivoli. Analizzatori dei gas 
di scarico. Telebussole. Igrometri, 


MICROFARAD 

CONDENSATORI: a mica, a carta, ceramici, elettrolitici 
RESISTENZE: chimiche, a filo smaltate, a filo laccate 


MILANO - Via Derganino, 20 
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Ducati - Botofyfui 

Quest’anno la Ducati ha partecipato al¬ 
la XIII Mostra Naz. della Rmlio pre¬ 
sentando una interessante novità e cioè 
la produzione di lina serie di radiorice¬ 
vitori di propria creazione realizzati se¬ 
condo concetti veramente rivoluzionari 
nel campo delle costruzioni radioelettri.- 
che. La Ducati ha infatti risolto il pro¬ 
blema acustico e quello estetico in mo¬ 
do perfetto dando una forma originalis¬ 
sima ed assolutamente nuova ai proprii 
radioricevitori tanto da poterli conside¬ 
rare più che normali apparecchi riceven¬ 
ti, dei veri e propri stumenti musicali 
In special modo la riproduzione del 
mod. R.R. 4401 è assolutamente impec¬ 
cabile sia nella ricezione radio che nel¬ 
la riproduzione grammofonica. 

Un suono nuovo, perchè estremamen¬ 
te vero e naturale, si diffonde da questo 
strumento in tutto l’ambiente, senza di¬ 
rezionalità apprezzabile, senza rimbom¬ 
bi o risonanze che alterino comunque 
rimpastò dette più complesse esecuzio¬ 
ni musicali. 

Anche il circuito radioelettrico è squi¬ 
sitamente originale. 

Con sole sei valvole compresa la rad¬ 
drizzatrice (amplificai ice d’alta frequen¬ 
za, convertitrice, apiplificatrice di media 
frequenza, rivelatrice e àmplificatrice di 
bassa frequenza, amplificatrice di poten¬ 
za) esso viene a realizzare due distinti 
ricevitori con circuiti di sintonia e qua¬ 
dranti indipendenti. 

Il primo è previsto per la ricezione 
su tre .gamme delle onde medie e corte 
mentre il secondo perii lette una esplora¬ 
zione micrometrica in sette gamme par¬ 
ziali delle sole radiofoniche delle, onde 
corte. 

Gli altri due apparecchi presentati so¬ 
no entrambi a 5 valvole con una gamma 
ad onde medie e due ad onde corte; uno, 
e precisamente il mod. R.R. 3404 serie 
42, è « sopramobile; mentre l’altro, il 
mod. R.R. 3405 storie 142, è un radiofo¬ 
nografo. Anche ver questi ricevitori so¬ 
no stati creati due mobili ultra moderni 
che all’eleganza accoppiano una. ripro¬ 
duzione perfetta. 

La Ducati non manca naturalmente di 
presentare tutta la sua copiosa produzio¬ 
ne di condensatori fissi e variabili nella 
costruzione dei quali possiede una quin¬ 
dicennale esperienza cui si è venuta ac¬ 
coppiando una possente attrezzatura tec¬ 
nico-industriale che ha portato la Ducali 


ad essere unti delle più forti fabbriche 
di condensatori d’Europa. 

La nuova raccolta normali della sezio¬ 
ne EC rappresenta una documentazione 
che interesserà certamente i tecnici, gli 
industriali e i commercianti. 

Ecco i tipi unificati per la stagione 
Radio 1941-42. 

Condensatori a carta « Ducati » EH 
1411 ad avvolgimento antinduttivo, in 
custodia isolante iniettata sotto pressione. 

Condensatori elettrolitici « Ducati » 
EC 2013, in custodia cilindrica di allumi¬ 
nio, ad alta capacità specifica. 

Condensatori variabili « Ducati » EC 
3410 a Sezioni suddivise, con oscillatore 
spaziato antimicrofonico. 

Compensatori in aria cc Ducati » EC 
3516, a minime dimensioni, su basetta ce¬ 
ramica, per alta e media frequenza. 

Condensatori a mica metallizzata EC 
4106, a minime dimensioni, ed altissima 
efficienza. 

Condensatori per ricambi in tutti i ti¬ 
pi di radioricevitori, condensatori di pre¬ 
cisione per istrumenti di misura, condlen- 
satori speciali per apparecchiature mili¬ 
tari e professionali, condensatori di po¬ 
tenza per trasmettitori, condensatori per 
livellamento, rifasamento, per silenzia- 
mento, per telefonia. 

Un altro ramo in cui la Ducati ha com¬ 
piuto opera veramente meritoria riguar¬ 
da gli impianti radiofonici creati per eli¬ 
minare i disturbi parassitari dalla rice¬ 
zione radiofonica a cui infatti conferi¬ 
scono potenza e purezza di riproduzione. 

Dai semplici impianti per un singolo 
utente a quelli multipli per i più grandi 
e moderni palazzi cittadini; dalle instal¬ 
lazioni stagne per navi militari e mer¬ 
cantili agli impianti sotterranei per mi¬ 
niere e rifugi e dalle si turnazioni spe¬ 
ciali per laboratori Scientifici ed indìu- 
striali a quelle per ospedali, scuole, col¬ 
legi e caserme; la Ducati ha creato un 
complesso di pratici dispositivi genial¬ 
mente ideati con i quali ha potentemen¬ 
te contributo al miglioramento della ri¬ 
cezione radiofonica e quindi di conse¬ 
guenza ad una più perfetta riproduzione 
acustica sia detta musica che del par¬ 
lato. 

L’impianto Ducati favorisce in pari 
tempo gli apparecchi modesti e gli ap¬ 
parecchi di lusso. Ai primi conferisce 
potenza e sensibilità oltre a consentire 
un buon sfruttamento della selettività; 
nei secondi permette il pieno godimento 
dette possibilità acustiche assicurando u- 
n’ottima ricezione su tutte le gamme di 
onda predisposte. 


La nuova raccolta normale della se¬ 
zione YC5 è a disposizione dei rivendi¬ 
tori, installatori, utenti per il migliore 
adeguamento alle varie esigenze applica¬ 
tive. 

(La contiunazione nei prossimi numeri) 


Giovedì 16 ottobre si riaprirà la Se¬ 
zione Professionale (serale) dell’istituto 
Radiotecnico in Via Circo, 4. 

« La Scuola Professionale Radiotec- 
« nica tende alla creazione di montato- 
« ri radiotecnici, di aiuto ingegneri ra¬ 
ce filotecnici, nonché di elettrotecnici, di 
cc elettromeccanici, di telefonisti e di o- 
cc peratori radiotelegrafisti ». 

Programmi e schiarimenti in Via Cir¬ 
co, 4. 


Le annate de l'ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso la 
nostra Amministrazione 


Anno 1934 . . 

. Lire 32,50 

» 1936 . . 

. > 32,50 

» 1937 . . 

. » 42,50 

» 1938 . 

. » 48,50 

» 1939. . 

. > 48,50 

» 1940. . 

. » 50,— 

Porto ed imballo 

gratis. Le spedi- 

zioni in assegno 

aumentano dei 


diritti postali. 


I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice « Il Rostro» 

La re.,por,.,abilita tecnico scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri¬ 
spettivi. autori. 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare all’Ammi- 
Distrazione Lire Una in francobolli 


S. A. ED. -IL ROSTRO»" 

Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGL1CCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


TERZAGO - MILANO 

Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei tra¬ 
sformatori radio - Motori elettrici trifasi - monofasi • Indotti per 
motorini auto - Lamelle per nuclei - Comandi a distanza - Calotte- 
.Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio - Chiedere listino 


VIA MELCHIORRE GIOIA 67 
TELEFONO 690-094 
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SOC. AN. GELOSO 

FABBRICAZIONE DI MATERIALE R A D I O E L E T T R I C O 

CAPITALE VERSATO L 1 000C00 AMM. DELEG. ING. GIOVANNI GELOSO 

Telegrammi: «Sajgeràdio» — Telefoni: 54-183 - 54-184 - 54-185 - 54-197 - 54-193 

MILANO 

Stabilimenti: VIALE BRENTA, 29 Filiali: 

VIALE BRENTA, 18 - VIA BREMBO, 3 ROMA - VIA FAÀ DI ; BRUNO, 13 

Direzione, Uffici: VIALE BRENTA, 29 NAPOLI - VIA NAZARIO SAURO, 30 

C ommissionaria per l’Italia e Colonie : 

Ditta G. GELOSO - MILANO - Viale Brenta, 29 - Telefono 54-183 



Tutti gli accessori per la costruzione di apparec¬ 
chi radioriceventi, elettroacustici, televisivi: Tra¬ 
sformatori di alimentazione - Vibratori e Survoltori - 
Trasformatori ed impedenze di bassa frequenza - Alto- 
parlanti - Trombe e diffusori per elettroacustica - Conden¬ 
satori a carta e a mica - Condensatori variabili ■ Vernieri 
e Compensatori - Bobine, impedenze e trasformatori per 
alta e media frequenza - Grappi completi per alta frequen¬ 
za - Blocchi sintonizzatori - Manopole - Scale parianti - 
Selettori automatici - Commutatori semplici e multipli • 
Microioni e rivelatori fonografici - Complessi fonografici 
- Cambia Dischi automatici - Resistenze fisse a filo e 
chimiche - Potenziometri e partitori in fito e grafite - 
Attenuatori - Telai, minuterie e piccoli accessori vari - 


Mobili per applicazioni radio - Carpenteria in legno e 
metallo. 

Apparecchi radioelettrici, elettroacùstici e televi¬ 
sori - Scatole di montaggio per radi&ricevitori ed ampli¬ 
ficatori - Radioricevitori ed amplificatori completi - Am¬ 
plificatori per cinema sonoro - Complessi centralizzati 
per diffusioni elettrosonore (Radioscolastica). 

Apparecchiature professionali per uso civile e 
militare - impianti per comunicazioni bilaterali in alto- 
parlante (Interfonici) - Ricevitori e trasmettitori speciali 
per uso civile e militare - Ecogoniometri - Telegonio¬ 
metri - Distanziometri . Scandagli - Idrofoni. 



























I DUE FATTORI PRINCIPALI DEL SUCCCESSO DELLA 

RADIOMARELLI 

PRODUZIONE 1941-42 

1° UNA GAMMA COMPLETA DI APPARECCHI DI OGNI TILO E PER OGNI 
USO, MA TUTTI DI ALTA CLASSE E DI MASSIMO RENDIMENTO 

11° PREZZI ASSOLUTAMENTE IMBATTIBILI IN RAPPORLO AI PREGI DI 
CIASCUN APPARECCHIO 


FIDO II 
8 A 05 
8 C 05 


SOPRAÉOBILI 

- Supereterodina 5 vàlvole, onde inedie ... 

- Supereterodina 5 vàlvole, gamme d onda (due medie e due corte) 


Supereterodina 5 vàlvole; 4 


onda 


medie e due corte 


) 


per funzionamento in corrente continua 
NILO BIANCO - Supereterodina 5 valvole»^ gamme d'onda (lungke, inedie e tre corte) 


7 A 96 

8 A 28 


- Supereterodina b Valvole jjiù tutelilo magic*, 3 altoparlanti, 5 

gamme d onda (lungke, medie e tre coite) . . V . 

- Supereterodina ^valvole più. occliio màgico, 3 altoparlanti, 5 

gamme d onda (lungke, medie e tre corte). 


L. 100© 
„ 1540 

„ 1770 
„ 2000 

„ 2580 

„ 3850 


8 F 15 


RADIOFONOGRAFI 

Supereterodina 5 valvole, 4 gamme d onda (due medie e due corte) 


„ 3050 
„ 4000 


NILO AZZURRO - Supereterodina 6 valvole più occkio magico, 5 gamme d onda 

(lungke, medie e tre corte) ..; 

(Tasse radiofoniche comprese , escluso abbonamento alle raJioaudizioni) 

VENDITA ANCHE A RATE 


RADIOMARELLI 


UNA NUOVA TECNICA DELLA RADIOMUSICALITA’ 




